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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


സമയവും- - 22 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 - 8- 2014 , 
3 മണി. 


നമ്പർ സി7 / 13522/ 2014 / ജി. എം . സി. റ്റി . 2014 ആഗസ്റ്റ് 1. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
ബയോ കെ മിസ്ടി വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്കാ വ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 12 - 8 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


ഗ്ലാസ്സ് വെയേഴ് വാക്വം ബെയ്സ്ഡ് 
ബ്ലഡ് കളക്ഷൻട്യൂബ്വിത്ത് ക്ലോട്ട് 

ആക്ടിവേറ്റർ ( സൈസ്13 X 75 എം . എം .) 100000 
2 നീഡിൽ വിത്ത് ഫ്ളാഷ്ബാക്ക് ചേമ്പർ 30000 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 11/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 1,050, 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 21- 8 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 


No . C7-13522/ 2014/GMCT. 

1st August 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Biochemistry , Government 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed tender number and addressed to the Principal, 
Government Medical College, Thiruvananthapuram, 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p . m . 


Name of Equipment 


No. 


Quantity 
Nos. 


Glasswares : 
Vacuum based Blood 
Collection tube with clot activator 
(size 13 x 75 mm ) 


100000 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

supercription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


2 


Needle with flashback chamber 


30000 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Tender No. — 11/2014. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax) : 

Original — \ 1,050 

Duplicate — 525. 
Last date and time for sale of tender form — 21-8 - 2014 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
22 -8 -2014 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 22-8 -2014 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 12 - 8 - 2014 at 
3 p . m . No other forms of remittance will be accepted . 

SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers witnesses wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


(2 ) 


MMS m15 – 16347 / 2014 /01.090. .g1. 


2014 2002i 11. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താമ്പോ ലെസ്റ്റോഗം 
(1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
01020MM 1200 -695 011 290 Veconoml08 220103101 
COOO . 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala-Non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Bôrejom mmd58 / 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

croquod 1,680. 

cooleadot 840. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOW1027 -8 - 2014 , 3 am . 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB01028 -8 - 2014 , 2. 30 pm . 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 28 - 8 - 2014 , 
3 മണി. 


TEG 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണി ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കെമാ റാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


> Should have two independent measuring channels 

per analyzer, upto eight (8 ) channels per computer . 
> The cup drive should be line -synchronized, with 

synchronous motor. 
> Should have individual temperature control per 

each channel. 
> The measuring technique should be shear 

elasticity of a coagulating sample. 
> The transducer used may be of an electrical 

mechanical transducer of movement of torsion 

wire connected to the suspended pin 
> The equipment should have a minimum sample 

volume of 360 uL 
→ Should comply with National/ International 

standards to assure the quality and safety . 
> Power Supply - 230 V 50 Hz 


Computer 

> The Desktop Computer with preloaded Operating 

System for TEG should have the following 

specifications. 
| > Intel Core i5 Configuration 


No. C5/16347/2014/MCT. 

| 11th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Thromboelastogram ( 1 No.) 
required for the Anesthesia Department , 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should 
be superscribed , tender number and addressed 
to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram- Pin - 695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3. 30 p . m . 


Tender No . -- 58/2014. 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1, 680. 
Duplicate - 840. 


0 CPU 

- : Intel Core i5 - 2400, 3 .1 GHz, 

6MB Cache or higher. 
o Memory : 2 GB 1066 MHz DDR3 RAM 

- with 8 GB Expandability. 
o Hard Disk Drive : 320 GB 7200 rpm Serial ATA 

HDD or higher. 
o Monitor 

: 47 cm or larger ( 18 . 5 inch or 

larger ) TFT/LED Digital Colour 
Monitor with resolution 

1024 x 768 or greater. 
o DVD ROM Drive : 8X or better DVD ROM Drive . 
o Operating System: Windows 8 Professional 
> Should supply an UPS having capacity 2KVA 
> Warranty: 3 years. 
- Approximate Cost - 8 Lakhs 


Last date and time for sale of tender form 
27- 8 - 2014 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
28-8-2014 , 2 .30 p. m . 


| Date and time of opening of tender - 28 - 8 - 2014, 
3 p . m . 


നമ്പർ സി5- 16348/ 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി. 


| 2014 ജൂ 


ലൈ 11. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge " 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 15 -8 -2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഹാൻഡ് ഹെൾഡ് എ . ബി . ജി . 
മെഷീൻ ( 1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറ 
ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മു ൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 59 / 2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050 . 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 15 - 8 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


Portable Hand Held ABG Machine 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 28 - 8 - 2014 , 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 - 8- 2014 , 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണി ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓ ഫീ സിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Specifications 
Portable single hand held system for blood gases , 
lactate, hematology, chemistries, electrolytes , coagulation 
and cardiac markers. 

> A single portable hand held system capable of 

measuring blood gas , lactate , eight chemistries 
electrolytes , coagulation (PT/ INR , ACT) and 
cardiac markers ( Troponin I, BNP, CKMB) etc . 
It should give the blood gas results and 
lactate or blood gas and electrolyte or eight 
chemistries (Urea Nitrogen , Creatinine , Glucose , Na, 
K Chloride , Ionised Calcium, Hct and PCO2 ) in 
two minutes and cardiac markers in ten minutes, 
PT /INR in less than five minutes. 


No. C5/16348/ 2014/ MCT. 

| 11th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forma 
are invited for the supply of Hand Held ABG Machine 
(1 No .) required for the Anesthesia Department, Medical 
College , Thiruvananthapuram Tender should be 
superscribed , tender numbers and addressed to the 
Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram 
Pin -695 011 . Details can be had from this Office on 
working hours till 3 .30 p. m . 

Tender No . — 59 /2014 . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original - 1,050. 
Duplicate = 525. 


It should be a single testing cartridge for either 
of the parameters and each single cartridge 
should contain new calibrants and it should do 

auto -calibration , while the test in process . 
> The results are to be displayed and printed . 
> It should have minimum 4000 result storage 

facility . 
> It should have National/ International standards to 

ensure the safety and quality . 
> The system should be operated by either through 

disposable 9v lithium battery or through the 

rechargeable 9v battery . 
> Should supply at least 25 Nos. of cartridges 

(Blood gas and electrolyte combination ) along 

with the machine . 
> Rate of cartridges should be quoted separately. 
> Warranty - 3 Years . 


നമ്പർ സി5 - 16349 / 2014/ ജി . എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂ 


ലൈ 11. 


Last date and time for sale of tender form 
27- 8- 2014 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
28 -8- 2014, 2.30 p . m . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ റാപ്പിഡ് ഇൻഫ്യൂസർ (1 എണ്ണം) 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


| Date and time of opening of tender - 28 - 8 - 2014 
3 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 60 / 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630 
ശരിപകർപ്പ് - 315 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 15 - 8 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8- 2014, 3 മണി. 


SPECIFICATIONS 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 28 - 8 - 2014 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28- 8 - 2014, 
3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണി ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കമാ റാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


→ Should be able to deliver fluids at wide range of 

flow rates from 75 to 66 ,000 ml/hr. 
→ Should have an aluminium heat exchanger which 

provides effective and stable heating. 
→ Should have integrated air detector/clamp that 

automatically clamps the patient line when air is 
detected. 
Should have integrated automated pressure 
chambers that accommodate standard blood and 
crystalloid bags and pressurizes to a constant 

pressure of 300 mm Hg. 
> Should displays reservoir set point. 
> Should provide Audible and visual alarms. 
> Should comply with National/ International 

Standards to ensure safety and quality . The 
certificates of the same should be submitted along 

with the tender. 
> Should have Swivel castors on base for 

portability and the base should be epoxy powder 

coated. 
> The system should be easy to clean and sterilize . 


> Disposables must be latex free and have a 

replaceable gas vent/filter assembly. 


> Disposables must filter the fluids using a filter of 

minimum of 170 micron size. 


No. C5 /16349/ 2014/ MCT. 

| 11th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Rapid Infuser 
(1 No.) required for the Anesthesia Department , 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram- Pin - 695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No . - 60/2014. 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original - 630 
Duplicate — 315 


► The rate of disposables for a period of two 

years should be quoted separately . 


> 


Warranty 3 Years. 


Last date and time for sale of tender form 
27 -8 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
28-8-2014, 2.30 p. m . 


നമ്പർ സി5 - 16350/2014/ ജി. എം . സി . റ്റി . 2014 ജൂ ലൈ 11 . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോ കോട്ടറി, ആർഗോൺ 
ബീം കൊയാഗുലേറ്റർ ( 1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പ രാ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Date and time of opening of tender 
28- 8- 2014, 3 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 61 / 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,100 , 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 1,050. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 -2014 , 3 മണി. 


Date and time of opening of tender - 28 - 8 - 2014, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ` 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 15 -8 -2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 -8 - 2014, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 - 8- 2014 , 
3 മണി. 


Technical Specifications for Electro Surgery unit with 
Argon Plasma Coagulation : 


• 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണി ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കമാ റാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The unit should have all necessary modalities 
comprising of Monopolar, Bipolar and Argon 
Plasma Coagulation . 
The unit should be Microprocessor controlled 
unit with LCD Display and facility to store 9 
programs. 
The unit should be supplied with one monopolar , 
one bipolar and one APC sockets . 
The unit should have universal sockets for 
Monopolar and Bipolar . 
The unit should also have facility to modify or 
add additional sockets in field based on 
requirements of the surgeons. 
The unit should provide the following outputs: 
Monopolar Cut- Pure, Blend , Underwater Cut 

Monopolar Coag- Soft , Forced , Desiccate , Spray 
Bipolar Coag : Pure Coag with Auto Start. 
Argon Plasma Coagulation : Forced APC with 

facility to Change Flow rate and power (Watts ). 
The unit should have facility to upgrade and 
update in the field for example : irrigation pump, 
smoke evacuator, etc . 


No. C5/16350/ 2014/ MCT. 


11th July 2014. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Electro Cautery , 
Argon Beam Coagulator — ( 1 No .) required for the 
Anesthesia Department , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Govt. 
Medical College, Thiruvananthapuram - Pin -695 011. 
Details can be had from this Office on working hours till 
3 .30 p . m . 


Tender No . 61 /2014. 


Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 


Original - 2 ,100. 
Duplicate = 1,050. 


The unit should be supplied with reusable Argon 
Plasma Coagulation handles and applicators for 
open and lap Surgeries. 
The unit should also have a special continues 
neutral electrode monitoring system and internal 
cooling system (No Conventional exhaust ) for 
preventing the failures . 
The unit should be CE and FDA certified . 
The unit should have CF protection circuit . 
The unit should be supplied with all the standard 
accessories for the hassle free electrosurgical 
applications. 


• 


Last date and time for sale of tender form 
27-8- 2014, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
28-8-2014, 2. 30 p. m . 


Tender No . 62/ 2014. 


നമ്പർ സി5 -16351/ 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂ 


ലൈ 11. 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 


- Original - 840 . 
Duplicate = 420 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻഡ് 
സൈറ്റ് ( 2 എണ്ണം) വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
27-8- 2014, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
28- 8- 2014, 2.30 p . m . 


| Date and time of opening of tender - 28 - 8- 2014, 
3 p . m . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 62/ 2014 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 840 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 - 2014, 3 മണി. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal , Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this Office on or before 15 -8 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 


Surgical Instrument Set 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28- 8 - 2014, 
3 മണി. 


SL. 


Specifications 


Quantity 


No. 


- (1) 


- 1 


Surgical Scissors Blunt/Blune Straight 

14.5 CM 
Surgical Scissors Blunt/ Blune Straight 
- 18.5 CM 


2 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ട തുക " 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


3 


Deaver Scissors Blunt/Blunt Curved 
- 14 CM 
Mayo Scissors Curved 15 CM 


4 


5 


Mayo Scissors Curved 20 CM 


- 6 


Metzenbaum Scissor Blunt/ Blunt 
Straight 20 CM 


7 


Metzenbaum Scissor Blunt/Blunt 

curved 14 .5 CM 


8 


Metzenbaum scissor Blunt/ Blunt 

Curved 20 CM 


- 


9 


No. C5/16351/2014/ MCT. 

11th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Surgical Instruments set 
( 2 Nos.) required for the Anesthesia Department, Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , tender numbers and addressed to the 
Principal, Govt . Medical College , Thiruvananthapuram, 
Pin -695 011. Details can be had from this Office on 
working hours till 3. 30 p . m . 


- 10 


Gold -cut Super Plus Metzenbaum Scissor 

Curved 20 CM 
Gold- cut Super Mayo-Stellet Scissor 
- Stright 17 CM 
Gold -cut Super Mayo- Stillet Scissors 20 CM 


| 11 


1 


(7) 


12 


നമ്പർ സി5 - 16352 / 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂ 


ലൈ 11. 


Gold -cut Metzenbaum Scissor Strong 

Curve 20 CM 


13 


Dressing Forceps Standard Straight 10.5 CM 


1 


14 


Dressing Forceps Standard Straight 16 CM 


1 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ പോർട്ടബിൾ അൾട്രാസൗണ്ട് 
(1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


15 


Dressing Forceps Medium Wide Straight 13CM 1 


Dressing Forceps Fine Straight 13 CM 
Dressing Forceps Fine Straight 18 CM 


1 


ദർഘാസ് നമ്പർ 63/ 2014. 


18 
19 


Dressing Forceps Fine Straight 20 CM 
Adson Dressing Forceps Fine Straight 15 CM 


1 


Tissue Forceps I X 2T Straight 13 CM 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,100, 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 1,050. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 - 2014, 3 മണി. 


21 


Tissue Forceps fine IX 2 Teeth 
| Straight 16 CM 
Adson Tissue Forceps Cross Serrated 
| IX 2 Teeth 12 CM 


22 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 28 - 8 - 2014 , 2 . 30 മണി. 


23 
24 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28-8- 2014, 
3 മണി. 


Singly Tuttle Grasping Forceps Straight 23 CM 1 
Dyval grasping Forceps Width 10MM 14 CM 1 
Gold -Grip Forceps Standard Straight 14 .5 CM 1 


26 


Gold - Grop Forceps standard Straight 16 CM 


1 


27 


Gold Grip Potts-Smityh Forceps Straight 15 CM 


1 


28 


Gold -Grip Adson Dissecting Forceps 
- Straight 15 CM 


29 


Diffenbach Bykkdig Ckano , Curved 5 CM 


1 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടതുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8- 2014- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C5/16352/ 2014/MCT. 

| 11th July 2014. 


30 


Diffenbach Bulldog Clamp Curved 6 CM. 


1 


31 


Gold -Grip Halsey Needle Holder 

(Suture Size 3 -0 to 6 -0 ) 13 CM 


32 


Gold Grip Hegar- Baumgartner Needle 
| Holder Suture Size 3 -0 to 6 -0 ) 14 CM 


1 


33 


34 


Gold- Grip mayo hegar Needle Holder 

Heavy 20 CM 
Gold- Grip Criule- Wood Needle Holder 

(Suture Size 3-0 to 6 -0 ) 20 CM 
Gold Grip Crile -Wood Needle Holder 
| (Suture Size 3-0 to 6-0 ) 23 CM 


35 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Portable Ultra Sound (1 No.) 
required for the Anesthesia Department, Medical College 
Thiruvananthapuram . Tender should be supercribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. — 63 /2014 . 


36 


Balfour frane only 250 MM 


Total 


36 


Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

Original — \ 2, 100 . 
Duplicate - ` 1,050 . 


• Rechargeable lithium - ion battery 
• AC : Universal power adapter, 100 - 240 VAC , 50 /60 Hz 

input. 15 VDC , output. 
• Off to on time 12 - 15 seconds. 


Last date and time of sale of tender form 
27-8 -2014 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 -8 - 2014 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 28 -8- 2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 -8 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


Technical Specification for Portable Ultrasound 
Colour Doppler Echo Cardiography System . 


Imaging Modes & Measuring tools 
• 2D / Tissue Harmonic Imaging ( THI)/M -mode 
• Velocity Color Doppler/ Color Power Doppler 
· PW /PW Tissue Doppler ( TDI) & CW 
• Sono MB -Multi beam Imaging , Sono Res Speckle 

reduction imaging. 
• 2D : Distance calipers, Ellipse & manual trace . 
• Doppler : Velocity measurements, Pressure half time, 

Volume flow calculation 
• M -Mode : Distance & time measurements , Heart rate 

calculation 

User-selectable text & pictograms 
• User -difined , application -specific annotations 
• Biopsy Guidelines 
Transducers: 
• All light weight and Broadband , Multi frequency 

Probes Linear Array 13-6MHz, Curved Array 5-2 MHz . 
User Interface & Remappable Controls: 
• Should have Soft keys to drive advanced features 
• Should have Alphanumeric QWERTY keyboard . 

Track pad with select key for easy operation & 
navigation 
Should have capability to store 10 ,000 still images or 
cine loop /clip storage not less than 500 
( of 6 seconds clips) 


System Specifications: 
• State -of -the - art and all digital beam former general 

purpose Portable Ultrasound colour Doppler 
Echocardiography system . 
System weight: less than 4 .5kgs with battery , and one 
transducer. 
Should have minimum 10 - 12 inches LCD screen . 
System and all regular probe should withstand 3 feet 
drop to overcome accidental drops . 
System should be Spill proof and fluid resistant for 
easy to clean and disinfect. 

Architecture: All -digital Broadband. 
• Number of Channels : 128 channels or more . 

Dynamic range: Up to 165dB 

Gray Scale: 256 shades 
• Should have Dual imaging 
• Should have Zoom capability 

Should have Dynamic range & Gain 
• Should have S - Video (in /out) to VCR or DVD for 

record & playback 
Should have RGB or DVI output to external LCD 
display 
Should have Composite video output (NTSC /PAL ) to 
VCR , video printer or external LCD display 

Should have Audio output 
• Should have Integrated Speakers 
• System operates via battery or AC Power. 

System should be compatible for TEE / TOE , LAP & 
SLT and should support both in A / C Mains and in 
Battery . 
Battery backup 2 to 3 hours on fully charged 
condition . 


Should Have Calculations* : 
• Cardiac : 

Complete cardiac calculations package & patient 
report including: ventricular, aortic & atrial measurements; 
ejection fraction , volume measurements, Simpson s rule, 
continuity equation , pressure half-time & cardiac output 
• Vascular : 


Diameter /ellipse /trace measurements, volume, volume 
flow , percent diameter & area reduction , Lt/Rt CCA , ICA , 
ECA , ICA/ CCA ratio, time average mean ( TAM ), peak 
trace , ICA/ CCA ratio , angle correction , patient report. 


• OB /Gyn /Fertility: 

Diameter /Ellipse measurement, volume, six follicle 
measurements, estimated foetal weight, established due 
date , gestational age , last menstrual period , growth chart, 
user -defined tables, multiple user - selectable authors , 
ratios, amniotic fluid index , patient report. 


Opening Date and time of tender -- 28- 8- 2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 15 - 8 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


SPECIFICATIONS 


Multiparameter Monitor with ETCO2, 1PM & AGM 


1. Should have TFT /LCD display with at least 15 inches 

with atleast 8 wave forms and numeric display 

simultaneously. 
2. The waveforms should be user selectable . 
3. Monitor should have in built Lithium - ion type battery 

for 1 Hour continuous operation or supplied with a 
pure sine wave UPS for 1 Hour backup . 
a . in case of mains failure . 


4 . Should have keys for quick access to main 

functions. 


നമ്പർ സി5 - 16353 / 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി . 2014 ജൂ ലൈ 11. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ മൾട്ടീ പാരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ 
(2എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 64/ 2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : വിൽപ്പനനികുതി ഉൾപ്പെടെ 
അസ്സൽ - 3,360. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 1,680. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -8- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 8- 2014 , 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C5/16353/ 2014/ MCT. 

| 11th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Multi Parameter Moniter 
(2 Nos. ) required for the Anesthesia Department, 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should be 
subscribed tender numbers and addressed to the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram Pin- 695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 64 /2014. 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax): 

Original - 3 , 360 . 

Duplicate - 1 , 680 . 
Last date and time of sale of tender form 
27 -8 -2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28-8 -2014, 2.30 p . m . 


5. Should be able to monitor ECG , SPO2, NIBP, 2 IBP , 

Respiration Rate , 2 temp , ETCO2, for adult , pediatric 
and neonatal patients as standard and Anaesthesia 

gas monitoring 
7 . Monitor must have facility for at least 2 IBP /IPM /IPM 

measurements simultaneously . 
- 8. 3 or 5 Lead ECG monitoring with lethal arrhythmia 

recognition capability and ST analysis 
- 9. Respiration & Apnea alarm 
10. Manual , Auto and STAT mode for NIBP monitoring 

and ranges should be 20 to 230mmHg . 
11 . Pulse Oxymeter ( SPO2) with Plethysmogragh & Pulse 

strength indicator With Variable pitch with change in 

Sp02 . 
- 12. Side - stream Capnography with display of C02 wave 

form & digital values (ETCO2, Fi CO2, RR ). 
13. Monitor should have Advanced Airway modules for 

complete respiratory monitoring for use in OT, ICU , 

and PACU etc . 
14 . Monitor should have provisions for automatic 

identification and measurement of anesthesia agents , 

CO2 , 02, N20 and facility to measure MAC. 
15. Should have separate volume control for beep sound 

for QRS and alarm sound . 


16 . It should have provision for automatic identification 
- and measurement and anesthetic agents, CO2, 02 , 

N20 and facility to measure MAC . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 8- 2014 , 
3 മണി. 


17. The display setting should have at least 10 user 

defined setups variable as per applications for 
flexible use of the monitor in various clinical 

environments as in OT, PACU , ICU , ER , NICU . 
18 . Monitor should have networking options 
19. Should provide following accessories 
• Side stream / Microstream ETCO2 disposable kit 

for adult, pediatric / Neonatal - 25 Nos . 
- 20 Nos. of Disposable IBP transducers with all 

standard accessories & 6 Nos. of reusable adapter 
cable 
Accessories for Anesthesia Gas monitoring -25 

Nos. (disposable ) 
• Reusable adult 3 or 5 lead ECG cable set - 2 Nos. 
• Reusable adult and pediatric SPO2 finger probes - 

1 each 
• Disposable SPO2 probes for neonatal use- 2 Nos. 
• NIBP cuffs for standard Adult, Obese Adult, Child 

and infant - all 1 each . 

• Temperature Probe- 2 Nos. 
20. Equipment performance should not be affected by 

electromagnetic radiated or conducted through power 

lines from another device. 
21. Should work on 200 -240V AC/50Hz with inbuilt 

rechargeable battery . 
22. Should have safety certificate from a competent 

authority CE /FDA (US )/STQC CB certificate /STQC S 
Certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the certificate / 
test report shall be produced along with the 
technical bid . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C5/16354/2014/ MCT. 

11th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of High end emergency trolley 
( 3 Nos.) required for the Anesthesia Department, 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed tender number and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram, Pin 
695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. 65 /2014 . 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original - 1, 050. 

Duplicate - ` 525. 
Last date and time of sale of tender form 
27 - 8 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
28- 8- 2014, 2 .30 p. m . 

Opening Date and time of tender - 28 - 8 -2014, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge - 50 is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 -8 - 2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


(9 ) 


നമ്പർ സി5 - 16354 / 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി . 2014 ജൂ ലൈ 11. - 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ എമർജൻ സി പോളി 
(3 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 65/ 2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 1,050 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -8 - 2014, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 8 - 2014, 2.30 മണി. 


Emergency Patient Transfer Trolley 

SPECIFICATIONS 
• Overall approximate size 1830 mm Length X 710 mm 

Width 


Suitable Rexene covered rubber mattress with 25 
mm thickness . 


No. C5/16355/ 2014/MCT. 


11th July 2014, 


• Two sections top 

Height adjusted by foot operated hydraulic pump 

from 660 mm to 910 mm . 
• X -Ray permeable removable stretcher, backrest raised 

on ratchet . 
Gas spring assisted Trendelenburg /Reverse 

Trendelenburg positions. 
• Four swivel castors , 125 mm dia , one with direction 

lock , two with total lock 
Complete with corner buffers , sliding X - Ray cassette , 
accessories tray , oxygen cylinder holder, SS 
telescopic IV rod & swing away SS side rails 
complete . 
A platform should also provide at the base for 

keeping portable ventilator and Mulitipara monitor. 
• Pretreated and powder coated 
• Should comply with National/International standards 

to ensure the quality . 
• Warranty 3 Years. 

- (10 ) 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Patient Warmer 
( 2 Nos. ) required for the Anesthesia Department, 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed tender number and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. 66 /2014 . 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ): 

Original - 2 ,100 . 

Duplicate 1, 050. 
Last date and time of sale of tender form 
27- 8- 2014, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28-8- 2014, 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender — 28 - 8 - 2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage 
charge 50 is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 15 -8 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 
Specifications for Patient Warming System 


| 1. Should be suitable for intra- operative applications. 


2 . Should consist of active warming arm -cum -shoulder 

section , pair of leg segments and abdominal 
segment to cover the entire body . 


3 . Should be Microprocessor based with unique 

temperature control system for precise warming of 
entire patient body during and after surgery . 


നമ്പർ സി5 - 16355/ 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി. 2014 ജൂ ലൈ 11. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാ ഗ ത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ പേഷ്യന്റ് വാമർ 
( 2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 66/2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ " 2,100 
- ശരിപ്പകർപ്പ്- 1,050 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -8 -2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 28 - 8 - 2014, 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 28 - 8- 2014, 
3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടതുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 8- 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


4. Approximate Size: 

Abdominal Segment (40 - 45 ) cm x (85- 90 ) cm 

Arm & Shoulder Section ( 170 -175) cm x (30 -35 ) cm 
| Leg Segment ( 40 - 45) cm X ( 85- 90 ) cm 


5. Control unit should be capable of warming 

minimum four segments at a time. 


6 . Control unit should have Color TFT touch screen 

for easy operation . 


7. Control unit should have touch screen display to 

select & display temperature of all segments at a 

time. 
8. Control unit should automatically detect the number 

of segments which are connected to the unit and 
display the same on the screen . 


9 . Should offer precise digital temperature control with 
- selectable temperature range of 37 to 42° C in steps 

of 0 .1°C 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആ യോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമാ യ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


10. Arm cum shoulder segment should be divided in 

two sections capable of being switched ON or OFF 
independently depending upon the nature of 

surgery and condition of patient. 
11. Should have facility to measure and display the real 

time core body temperature of the patient 

continuously on the screen . 
12. Should have facility to independently adjust the 

temperature of individual segment. 
13. Should have safety features such as Automatic 

check , Precise temperature control between warming 
system and patient, alarm indicator for over 

temperature and under temperature . 
14. Should have latex free anti -bacterially coated , blood 

and fluid Resistant, washable and replaceable 

covers . 
15. The Control unit should be portable and easily 

attachable to IV rod /OT table with fixing claw . 
16 . The patient warming system should comply with 

National/international standards to ensure the 

Safety and quality. 
17. Warranty — 3 Years 


| No. C5 - 16356/ 2014/MCT. 

11th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Surgical Diathermy- 1 No . 
required for the Anesthesia Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. - 67/2014 . 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax) : 

Original - 2,100 . 
Duplicate = 1,050 . 
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നമ്പർ സി5 / 16356/ 2014/ ജി. എം . സി . റ്റി. 


2014 ജൂ 


ലൈ 11. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സർജിക്കൽ ഡയാതെർമി 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
27- 8- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28- 8-2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 28- 8-2014, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
· 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 15 - 8 - 2014. No other forms of remittance will 
be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 67/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2, 100, 


- ശരിപകർപ്പ് - 1,050. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


Specification for Electrosurgical Unit 
The system should provide both monopolar and 
bipolar Current option . 
The equipment should have microprocessor based 
device incorporating closed loop control for all 
output modes in microcontroller firmware . 
The system should provide clear digital display of 
power selected and should have the power 
adjustment knob . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 28 - 8- 2014, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28- 8 - 2014 , 3 മണി. 


• 


In the lower output range, the user should have the 
option of selecting the desired HF output power 
value in 1 -watt steps. 


Dual pedal foot switch with color coded 
pedals and water proof for monopolar and 
bipolar- 1 No. each 
Reusable silicon rubber patient plate- 2 Nos. 
Adaptor for disposable patient plate-2 Nos . 

Disposable patient plate -25 Nos . 
General - The equipment should operate in Indian 
standards of power supply and in the normal 
ambient conditions in the Operation Theatre. 
There should be at least 3 years of comprehensive 
warranty. 


The system should have special under water 
cutting current apart from conventional pure cut and 
blend cut in monopolar. 
The system should have bipolar coagulation , bipolar 
cut current and auto bipolar current. 
The system should be able to use the monopolar 
and bipolar simultaneously. 
The system should have separate dual pedal foot 
switch for monopolar and bipolar. 


• 


• 


• 


• 


There should be at least 5 years of CAMC after 
warranty (Specify amount). The company should 
have service facility in Kerala and be able to attend 
any breakdown calls with 24 hours. An undertaking 
to that extent should be given along with the offer . 


The performance of the unit should not be affected 
by electro -magnetic interference radiated or 
conducted through power lines from another device 


Equipment should be confirmed with any one of the 
International standards for Safety & Quality (CE / 
FDA/ Equivalent standards). Copy of the certificate 
should be attached . 


The system should have the following current 
modes : 

Monopolar with pure cutting 
Monopolar with Blend cutting 
Monopolar cutting with smooth cut in 

liquid media . 
Monopolar with blended coagulation in 

liquid media. 
Monopolar coagulation with deep reaching 

effects 
Bipolar cutting 
Bipolar blended cutting 
Bipolar coagulation with auto start and auto 

stop function . 
The high power requirement of the machine are as 
follows: 
Cutting 

.. max. 320 W 
Contact coagulation . max. 250 W 
Spray coagulation .. max . 120 W 
Bipolar cutting max . 80 W 
Bipolar coagulation .. max . 50 W 
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MMID MU15 / 16357 / 2014 /21.09)0.m1.g1. 2014 2002i 11. 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തീഷ്യ 
വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 
coom28 ( 360mou100m 2192m OlM 026B02 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ODW10908 CAIG38 , 01020100001100 -695 011 20m 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Börelomỹ mm668 /2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


• 


The system should have the functional test for 
effective functioning of the unit and option to block 
HF power output, if there is any fault is detected . 
The system should have the option of connecting 
argon beamer system & ultrasonic surgical aspirator 
at a later stage . 


cromurod 1,670. 

Coolejado 835 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB0111027 - 8 - 2014 , 3 cm . 


• 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
m201028 - 8 - 2014 , 2.30 am . 


It should be supplied with the following accessories : 

Monopolar hand pencil reusable with 5 

electrodes — 3 Nos . 
Bipolar cable - 3 Nos . 
Bipolar forceps- 2 Nos. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
28 -8 - 2014 , 3 com . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
MA ( 50) Gwladol GwÓGOMBOM . Bôrelymų 


• Monitor should have dedicated adult , paediatric and 

neonatal modes 


Monitor should have integrated display of 10 .4 ” or 
more in diagonal 


• Display type should be high -resolution active matrix 

TFT 


ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
BOGOJAU A CO 63320IM708 15 - 8 - 2014 - M OM 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


• Display resolution should be 800x600 pixels 
• Monitor should offer 4 or 6 wave form with 

respective numerical display 
• Monitor should have provision for integrated dual 

channel thermal recorder 


Monitor should have following parameters 


ECG 


1. ECG 5 lead with facility of monitoring 12L 

(simultaneously ) 
2. Multi lead ST segment analysis with QT 

measurement facility 


3. Arrhythmia analysis 
Respiration 


No. C5- 16357/2014/MCT. 

11th July 2014 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Cardiac Output monitor 
(1 No.) required for the Anesthesia Department, Medical 
College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender number 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p.m . 

Tender No . — 68/2014 . 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ) : 

Original — \ 1,670 . 
Duplicate — 835 . 


1. Impedance pneumography principal 
2 . Measurement through ECG cable 

3. Aponea delay selection facility 
NON - Invasive Blood Pressure 
1. Dedicated modes with settings for Paediatric and 

neonate 


Last date and time for sale of tender form 
27 -8 -2014, 3 p . m . 


2 . Should have dedicated accessories for neonates 

reusable and disposable 


Pulse Oximetery 


Last date and time of receipt of tender form 
28 -8 -2014 , 2. 30 p . m . 


1. Should be supplied with flexible reusable rubber 

adult finger sensor 


Opening date and time of tender — 28 -8 -2014 , 3 p . m . 


2 . Should have range of sensor for paediatric and 

neonatal application 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 15 -8-2014. No other forms of remittance will 
be accepted . 


Specification for Cardiac Output Monitor (Non invasive ) 


Invasive Blood Pressure 
1. Monitor must have facility for at least single IBP 

measurement 
2. Monitor should have capability for upgrading to 3 

invasive pressures 
3. Optimum scale adjustable facility 
Cardiac Output 

Monitor should be able to continuous measuring of 
both Thermodilution cardiac output and Non 
invasive cardiac output 


• Monitor should be of a modular design with 

interactive module concept 


Module should have its own memory and battery 
back up for at least 24 hrs, in case if used as stand 
alone device 


General 


1. Monitor should have minimum 24 hr trends for all 

parameters 


2 . Modular servers should offer trend facility at least 

24 hr and should act as independent monitor if 
required . 


3. Trends should be available in graphical and tabular 

format 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 8 - 2014 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 8 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 8 - 2014, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 8 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


4 . Monitor should have 3 levels of alarm monitoring 


5 . Monitor should have heamodynamic , ventilation and 

oxygenation packages 


6 . Monitor should be capable of having external SVGA 

display option 


7. Monitor should have optional facility for battery 

back up 


8 . Battery type : Li- Ion 10 .8V 6000mAh 


9 . Battery charge time: 4 hr 


10 . Battery run time: 2 .5 hr with single battery 


11. Monitor should be portable with carrying handle 


12 . Should be able to upgrades to advanced parameters 

- like EtCO2, AGM, BIS etc . by adding modules . 


No. C2 -14104/ 2014/ MCT. 

- 14th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of the following 
Consumables required for the ENT Department, Medical 
College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p .m . 

Cost of tender form 

(inclusive Sales Tax ) 
Sl. No . Tender No . 

Original Duplicate 


13. The Monitor should comply with national/ 

international standards to ensure the safety and 
quality 


14 . Warranty — 3 Years 
Approximate Cost - 6.5 lakhs. 


- 


1 


69 /2014 


കൂട 


- 2 


70/2014 


1,050 
1,050 

420 


525 
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71 /2014 


210 


നമ്പർ സി2/ 14104/ 2014/ ജി . എം . സി . റ്റി . 


2014 ജൂ 


ലൈ 14. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ . എൻ. ടി. 
വിഭാ ഗത്തിലേ ക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പ റ യുന്ന 
കൺസ മബിൾസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
29- 8- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
30-8 -2014, 2.30 p . m . 
- Opening date and time of tender - 30- 8 -2014 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 18 - 8 - 2014 . No other forms of remittance will 
be accepted. 

LIST OF ITEMS 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

വില 


ക്രമ 
ന മ്പ 


ദർഘാസ് നമ്പർ 


ർ 


അസ്സൽ ശരിപ്പകർപ്പ് 


No. C2 -14104 /2014/ GMCT _ T . No . 69 / 2014 


525 


69/ 2014 
70 / 2014 
71/ 2014 


1,050 
1, 050 

420 


525 


1. Chevalier Jackson s tracheostomy tube Metalic 32 

- 200 Nos. 
2. Chevalier Jackson ’s tracheostomy tube Metalic 30 — 

200 Nos. 


210 


3. Chevalier Jackson s tracheostomy tube Metalic 28 — 

100 Nos . 
4 . Chevalier Jackson s tracheostomy tube Metalic 22 — 

25 Nos. 
5 . Chevalier Jackson s tracheostomy tube Metalic 20 — 

25 Nos . 
6 . Fuller s biflanged trancheostomy tube Metalic 32 — 

50 Nos. 
7 . Fuller s biflanged trancheostomy tube Metalic 30 — 

25 Nos. 
8 . Tracheostomy tube - Plastic cuffed 9 .5 — 25 Nos. 
9. Tracheostomy tube - Plastic cuffed 4 .5 — 25 Nos. 
10 . Tracheostomy tube - Plastic cuffed 4.0 — 25 Nos . 
11 . Tracheostomy tube- Plastic cuffed 9 .0 — 100 Nos . 
12 . Tracheostomy tube - Plastic cuffed 8 .5 — 100 Nos . 
13 . Tracheostomy tube - Plastic cuffed 8.0 — 50 Nos. 
14 . Tracheostomy tube - Plastic cuffed 7.5 — 25 Nos . 
15. Tracheostomy tube - Plastic cuffed 7.0 — 25 Nos. 
16 . Tracheostomy tube - Plastic cuffed 6 .5 — 25 Nos. 
17 . Tracheostomy tube - Plastic cuffed 6 .0 — 25 Nos . 
18 . Tracheostomy tube - Plastic cuffed 5.5 — 25 Nos . 
19. Tracheostomy tube - Plastic cuffed 5 .0 — 25 Nos. 


No. C2 - 14104 ( 1)/2014 /GMCT — T. No. 70/2014 
1. RAE Tube - Plastic cuffed 4 .0 — 50 Nos. 
2 . RAE Tube -Plastic cuffed 4 .5 — 50 Nos. 
3. RAE Tube- Plastic cuffed 5 .0 — 50 Nos. 
4 . Micro laryngeal Tube Plastic cuffed 5 .5 — 50 Nos. 
5 . Micro laryngeal Tube Plastic cuffed 5.0 — 50 Nos. 
6 . Micro laryngeal Tube Plastic cuffed 6 .0 — 50 Nos . 
7 . Nasal clip — 500 Nos. 
8 . Naso fix — 25 Nos. 
9. Coban Dressing 4 ” — 25 Nos . 
10 . Coban Dressing 3 ” — 25 Nos. 
11. Gelfoamic — 250 Nos. 
12. Surgical — Packet 50 Nos . 
13. Grommet — Teflon - packet — 50 Nos. 
14. Piston for stapedectomy - Teflon - packet — 50 Nos. 
15 . Tegademe plus pad — 25 Nos . 

No. C2 - 14104 (2) /2014 /GMCT – T. No. 71/2014 
1. Laryngoscope Bulb — 200 Nos . 
2 . Opsite- Large size — 50 Nos. 
3 . Opsite- Medium size — 50 Nos . 
4 . Shiley tube - Plastic cuffed 5 .0 — 20 Nos . 
5. Shiley tube - Plastic cuffed 4 .5 — 20 Nos. 
6 . Tonsil straight Artery Forceps — 5 Nos . 
7. Tonsil curved Artery Forceps — 5 Nos. 
8 . Knote pusher with -forsillectomy — 3 Nos. 
9. Mosquito forceps — 20 Nos. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ സി2 / 10868 / 2014 / ജി . എം . സി . റ്റി . 

2014 ജൂ ലൈ 18. 
-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച അനസ്തേഷ്യാ വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
- അസ്സൽ ശരിപകർപ്പ് 


73 / 2014 


1, 050 


525 


74 / 2014 


840 


420 


ഡിസ്പോസബിൾസ് 


75 / 2014 


1, 050 


525 


76/2014 


630 


315 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 29 - 8- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും- 30 - 8 -2014, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 8 -2014, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടു 
ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 8 - 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2 -10868/2014/GMCT. 

18th July 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are invited for the supply of the following items required for the 
Dept. of Anaesthesia, Government Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed . Tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3 . 30 p. m . 


SL . 


Tender No. and Name 

of Equipment 


Cost of Tender From 
(Inclusive of Sales Tax ) 


No . 


Original 


Duplicate 


525 


73/2014 
74/2014 


1, 050 

840 


420 


Disposables 


75 /2014 


525 


1,050 

630 


76/2014 


315 


Last date and time for sale of tender form — 29 -8- 2014 , 3 p. m . 
Last date and time for receipt of tender form — 30 -8 - 2014 , 2.30 p . m . 
Opening date and time of tender — 30 -8 -2014 , 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the Principal , Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or before 18 -8 -2014 at 3 p.m . No other form of remittance will be 
accepted . 


Gaz . No. 33/ 2014 /DTP (Stores Purchase ). 


365 


Consolidated Annual Indent of disposables for hospitals for the year 


Name of item 


Si. 
No. 


Specification 


Quantity required 

for 1 year 


( 1) 


(2) 


(3) 


( Tender No . 73/2014 .) 


Spinal needle -pencil point 


25Gx31/2" Introducer 
256x13/8" 
5 .5mm cuffed 
35 F 


37 F 


41 F 


Flexometalic Tubes 
PVC disposable Double lumen tubes with 
suitable connectors, suction units and 
introducers (left sided ) 
PVC disposable Double lumen tubes with 
suitable connectors, suction units and 
introducers (left sided ) 
PVC disposable Double lumen tubes with 
suitable connectors, suction units and 
introducers (left sided ) 
PVC disposable Double lumen tubes with 
suitable connectors, suction units and 
introducers (left sided ) 
Bain s coaxial circuit with proper connector to 
machine with reservoir bag (adult ) 
Pediatric circuit (Jackson Rees) with connector 
and reservoir bag 


Adult nebulization set with T connector and mask 


Disposable CVP catheter set 


14 - 16G (45cm ), special grade 
polyurethane - Certon 
16G (15-20cm ) polyurethane 


Disposable CVP catheter set Seldinger type 
single lumen 


Disposable CVP catheter set 
Seldinger type -triple lumen 


16 / 18 - 18G , 18G valve needle 
with side port Polyurethane, 
latex free, catheter length 15 - 20cm 
catheter kit containing 18G valve 
needle having side port, PUR 
dilator, kink proof guide wire 
(J tip ) dilator 


( Tender No. 74 /2014 .) 


14 / 16 - 18 


Disposable CVP catheter set 
Seldinger type — triple lumen 


Arterial extension tubing 


15cm 
20cm 


Venous extension line 


100cm 
150cm 


Arterial cannulas with locking facility 
Pediatric Blood pressure cuff with tubing 
bladder 
Pediatric Blood pressure cuff with tubing 
bladder and bulb 
Heast & moisture exchanger (HME) 
Plastic Bougie ( Tracheal tube changer ) 
Glucometer strips 
Self inflating resuscitation bag with reservior 


Adult 
Pediatric 


silicon 
silicon 


Laryngoscope 


15 sets 


Macintosh curved blade with 
stainless steel body (Matte finish ) 
battery operated — 4 sized blades 
in each set 


( Tender No. 75 /2014 .) 


Oesophageal steth 


Adult 
Pediatric 


RAE tube -oral uncuffed 


3 .5 


RAE tube - cuffed 


RAE tubes — uncuffed 


Nasal cuffed 


6 


Blood pressure apparatus stand type 


( Tender No. 76 /2014.) 


BP apparatus aneroid type 
Magil s forceps 
Silk Adhesive cloth type 


10 


Paediatric size 
1/2 inch x 10yd 
( 1. 25cm x 9. 14m ) 
2 inch 
5cm x 9. 14cm 


24x2 
boxes 


Silk Adhesive cloth type 


2 boxes 


Transparent dressing central line 
cannula fixation 


Epidural full set with polyurethane 
(PUR ) surface and inner catheter polyamide 
Combined spinal epidural set 


Notched design . Reinforced soft 
cloth tabs for security . Patient comfort. 
Sterile tape strips for anchoring tubes, 
tubing or lumens 8 .5 - 10 .5cms 
Having epidural needle 18G 
catheter- 20G , LOE syringe filter 
18G epidural needle with back eye 
opening 18G ~ 31/2" , pencil point 
spinal needle - - 27GX5 a 
0. 42x138.5mm 
Needle - 25G 41 2" 
Insulated Teflon coated needle — 25mm 20 
(24G) - 50mm ( 226 ) 
Hub should have in built cable for 
converting stimulator and tubing for 
injection of the day 

3 Nos. 


Long length spinal needle 
Single short needle for plexus block 


| 9 


20 


Oxygen single stage regular with Boyle 
conversion kit 
Nitrous oxide single stage regulator 
with Boyle conversion kit 


| 11 


3 Nos. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 8 - 2014, 
3 മണി. 


നമ്പർ സി7 / 17000 / 2014 / എം . സി. റ്റി . 2014ജൂ ലൈ 18 . 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോ ളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറു 
കൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളഅപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 8 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടി യി രിക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


എണ്ണം 


ദർഘാസ് നമ്പർ 77/ 2014 


8 ലക്ഷ 


7x10x1 പാർട്ട് 120 
ജി . എസ്. എം . സിംഗിൾ 
കളർ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് 
കാർഡ് ( ഒ. പി. കാർഡ്) 


2 


77x75 എം . എം . പേപ്പർ റോൾ 


2500 റോൾ 


No. C7 -17000/2014/ MCT. 


18th July 2014. 


ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വിൽപ്പന നികുതി 
ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 840. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 420 . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items required for 
Medical College Hospital, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 8 -2014 , 3 മണി. 


Tender should be superscribed , as tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 23 - 8- 2014 , 2.30 മണി. 


Name of the 
Equipment 


Qty. 


No . 


1 


800000 


Nos . 


7x10x1 part 120 GSM single 
colour out patient 
card (OP card ) 
77x75 mm 
paper roll 


2 


2500 
roll 


Tender Number — 77/2014 . 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ): 

Original — 840 . 

Duplicate — 420 . 
Last date and time for sale of tender form — 22-8 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
23-8 - 2014 , 2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 23-8 -2014 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge 50 is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 10 -8 - 2014 . 
No other form of remittance will be accepted . 


9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

supercription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers witnesses wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


1. 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm — one 
year. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


MMIÓ M1/ 2002 / 2014 / W1.M .o . 


2014 220041 17. 


കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
QUAOMB300 25B3JM olmowl 3-6 - 2014 - 108 11/2001/2014 / 
ഡി. സി. കെ . നമ്പരിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ടെണ്ടറുകളിൽ 
ചിലതിന്റെ തീയതിയും സമയവും താഴെ പറയും പ്രകാരം 
ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


കമ 


The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -Non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഫയൽ നമ്പരും 
- ഉപകരണത്തിന്റെ പേരു മ 


എണ്ണം 


1 2 / 2014 — C /2002/14 /DCK 

ഹൈഡാസോൾഡർ 
2 3 / 2014 — C /2003/14/DCK — 6396gocogno 

പെരിയോഡോണ്ടൽ പ്രോബ് സിസ്റ്റം 

ഫോളറിഡാ പ്രോബ് 
3 6 / 2014 — C /2006 /14/DCK — OOMMM 

എൻഡോസ്കോപ്പ് വിത്ത് അക്സസ്സറീസ് 
4 7 /2014 — C /2007/14/DCK — onoodlá DCMM 


1 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 525, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1050; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1,680 ; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 420. 


- മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
11 - 8 - 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 8 - 2014 , 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും 21- 8 - 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( 0495 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത കയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, ക യ ി റ ക്ക് , യന്ത സാ മ ഗി കൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22- 8-2014, 
11 മണി. 


No . C -2002/2014 /DCK. 

17th July 2014. 
The tender for the following equipments, invited as 
per Tender Notice No. C /2001/2014 /DCK , dated 3 -6 - 2014 is 
rescheduled as shown below . 


Other conditions remain the same. 


Tender No., File No. 
and Name of the Items 


Qty. 
Nos. 


No. 


1 2/ 2014 C /2002/14/DCK Hydro Solder 


2 3/ 2014 C /2003/14/DCK - Automated 

Periodontal probe System — Florida Probe 


3 6/2014 C /2006/14 /DCK _ Sinus Endoscope 

with Accessories 


1 


4 7/2014 C/2007/14/DCK - Ceramic Furnace 


1 


Cost of tender form : 

525 for Sl. No. 1 ; 1, 050 for Sl. No. 2 , 1, 680 
for Sl. No . 3; " 420 for Sl . No. 4. 

Last date of receipt of Money Order — 11 -8 -2014 . 

Last date and time of tender sales 
20-8-2014, 3 p. m. 

Last date and time of receipt of tender 
21-8- 2014, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
22 -8 - 2014, 11 a. m . 


വൈകി ലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പത്രം എന്നിവ ഇല്ലാ ത്തതും മറ്റു ദർഘാസ് 
വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്6 / 1098 0 / 2014 | 
എം . സി . സി .പത്തോളജി വകുപ്പിലേക്ക് സെമി ഓട്ടോമേറ്റഡ് 
കോഗ്ലോമീറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 1,85,250. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 

- (തപാൽ വഴി 470 ) 
ദർ ഘാസ് ഫോമു കൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 13 - 8- 2014, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 19 - 8 - 2014, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 8- 2014 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
20 - 8 -2014, 11. 30 മണി. 


Govt. Dental College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽ വിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


നമ്പർ എസ്6 /10980 / 2014/ എം . സി. സി . 


2014 ജൂ 


ലൈ 14. 


നിബന്ധനകൾ 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് സെമി ഓട്ടോ മേറ്റഡ് കോഗ്ലോമീറ്റർ 
( 1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ 
മുദ്ര വച്ചതും മത്സ രാ ധിഷ് ഠി ത വ മാ യ ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


| Date and time for receipt of tender - 20- 8 - 2014, 
11 a . m . 


3. വാറണ്ടി - ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേ ണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 
ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


Date and time for opening of tender form 
20 - 8 - 2014, 11.30 a. m . 


- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Date upto which the rates are to be firm — 31- 3-2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Govt . Medical College, Kozhikode, 
Kerala, India , Pin -673 602 . 


No. S6/ 10980 /2014/ MCC. 


| 14th July 2014 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty - Minimum 2 years. 
4. AMC and CMC — Minimum 5 years, AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


Office of the Government 
Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
For Principal. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers/ authorized dealers 
for the supply of Semi Automated Coagulometer ( 1No.) to 
the Department of Pathology , Government Medical 
College, Kozhikode. 

Tender forms and details of tender can be obtained 
from the Office of the Principal, Government Medical 
College , Kozhikode during working hours ( Phone : 0495 
2350212 ). Tender should be superscribed with Tender 
Number as specified below . The tender should be 
submitted along with an agreement executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 
1 % of quoted price . Stamp Paper will be supplied to the 
firm outside Kerala , on request along with remittance of 
- 150 ( Rupees 100 towards the cost of Stamp paper and 
* 50 as incidental charge ) by money order taken in favour 
of Principal, Government Medical College, Kozhikode. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight , 
insurance , loading, unloading erection, commission 
charges and installation should be borne by the tenderer . 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tender will not be accepted . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്/ 4161/ 13 / ഡി . സി . സി . 

2014ജൂ ലൈ 24. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് 
- താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്രവെച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും - എസ്./4161 /13/ ഡി. സി. സി. 
ഇംപ്ലാൻ കിറ്റ് വിത്ത് ഫിസിയോ ഡിസ്പെൻസർ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,260. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 630. 
തപാൽ വഴി ( എം . ഒ. മാത്രം) - 1,310. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന വിൽക്കു ന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 16 - 8 - 2014, 3 മണി. 


Superscription — Tender No. S6 / 10980/2014 /MCC for 
the supply of Semi Automated Coagulometer to the 
Department of Pathology , Government Medical College , 
Kozhikode. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 8- 2014 , 4 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 -8 - 2014 , 11 മണി. 


Estimated cost - 1,85 ,250 . 
Cost of tender form - 420 (By post 470 ). 

Last date and time of sale of tender form by post 
13 - 8 - 2014, 3 .30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
19 - 8 -2014, 3. 30 p . m . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
- തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 


സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 16 - 8- 2014 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.കൂടു തൽ 
വി വ ര ങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും ഇതേ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. S - 4161/ 2013/ D . C . C . 


24th July 2014 . 


ents 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Dental Equipments 
to the Government Dental College , Kozhikode. 

Tender No . and Name of Item — S /4161/13 /D . C .C . 
Implant kit with physio dispenser. 


Cost of tender forms: 

Original - 1,260 . 
Duplicate — 630 . 
By post M. 0 . only - 


1,310 . 


Closing date and time of sale of tender forms by 
post --16 -8 -2014, 3 p . m . 


Closing date and time of sale of tender form 
23 - 8 - 2014, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender forms — 
25- 8- 2014, 4 p . m . 


| Date and time of opening of tender - 26- 8 -2014, 
11 a . m . 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Govt. Dental College, Calicut, from 11 a . m . to 
3 p . m . on working days. Tender form will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge ( 50 ) is sent by way of M . O . in favour 
of the Principal, Govt. Dental College , Calicut, Kerala 
State , Pin -673 008 . Money order should reach this office 
on or before 16 - 8 - 2014 at 3 p . m . No other form of 
remittance will be accepted . 


Govt. Dental College, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
For Principal. 


